MACIEJ KLOCH 


przeżywszy lat 65, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 16 kwietnia 1904 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona, dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 4 popołudniu 
z domu żałoby L. 11 przy ulicy Strzeleckiej, wprost na miejscę wiecznego spoczynku. 
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